Otti, Hans. Hauptfragen u. Hauptmethoden der Kartenentwurfslehre, Aarau, 
Sauerländer & S-ka, (50 str.+7 tabl.) 3 fr. 60. 

Książka należy do nielicznej kategorji dzieł, traktujących zasady karto- 
grafji elementarnie, nie mniej jednak dość obszernie. Dziełko jest doskona- 
łym wstępem do nauki kartografji, a zarazem może być polecone wszystkim 
nauczycielom szkół średnich, którzy znajdą w nim mnóstwo ciekawych zasto- 
sowań planimetrji, trygonometrji, gieometrji wykreślnej i analitycznej, 

| (Enseignement mathématique). . 

Scheffers. Lehrbuch d. Mathematik II Aufl. (732 str., 413 rys.). Lpzg. 

Veit & Co, 1911. 


Książka pomocnicza dla studentów, pragnących poznać początki rachun- 
ku nieskończonostkowego w celu zastosowania go w technice i w naukach 
przyrodniczych. Autorowi nie tyle chodziło o podanie wszelkich potrzebnych 
wiadomości, ile o należyte wyjaśnienie rzeczy podstawowych. W tym kierun- 
ku może nawet przesadził trochę, podając zbyt wiele przykładów i ilustracji 
z zastosowań rachunku do wszelkich dziedzin wiedzy. Wiadomości przygoto- 
wawczych wymaga b. mało, posuwa się zaś aż do rozważania szeregów Taylo- 
ra i Fouriera, natomiast pomija równania różniczkowe. 

(Enseignement mathématique). 

A. Schuster. The Progress of physics during 33 years (1875 — 1908). 
Cambridge Univ. Press 1911. (Str. 164 — cena 3,50 szyl.). 

W książce zebrano cztery wykłady autora, miane w 1908 roku w Kal- 
kucie. W pierwszym rozdziale szkicuje Schuster stan fizyki około 1875 r., 
opisując zarazem organizację pracy laboratoryjnej w kilku uniwersytetach 
niemieckich i angielskich, które poznał osobiście w owej epoce. Rozdział 2-gi 
podaje historję teorji Maxwella, pierwsze prace o wyładowaniu w gazach, 
o promieniach katodowych i początki teorji elektronowej. Rozdział 3-ci trak- 
tuje o wielkich odkryciach końca XIX w. (promienie Róntgena, ciała promie- 
niotwórcze, zjawisko Zeemana), jak również o zasadzie względności. Ostatni 
rozdział omawia zagadnienie gieofizyki. 

(Beiblätter z. d. Ann. d. Physik). 

E. R. v. Schweidler. Praktische Uebungen in der Ausführung physika- 
lischer Schulversuche. Ein Leitfaden für Studierende, Wien. Tempsky & Frey- 
tag, 1911 (str. 170; cena 3 mk.). 

Jest to przewodnik praktyczny do metodyki pokazów fizycznych. Książ- 
ka przeznaczona przedewszystkim dla studentów, spesobiących się do stanu 
nauczycielskiego, i odpowiada wymaganiom tych szkół wyższych (uniwersyte- 
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tów i politechnik) niemieckich, które posiadają specjalny kurs metodyki fizy- 
ki. Odpowiednio do swego celu, książka daje tylko wybór (w liczbie 60) do- 
świadczeń pokazowych. Doświadezenia, przeważnie trudniejsze, dobrane do- 
brze, zostały opatrzone szczegółowemi wskazówkami i uwagami; przerobienie 
ich niezawodnie nauczy studenta, jakim powinno być doświadczenie wykłado- 
we w szkole średniej. Książkę można również polecić starszym nauczycielom. 
(Beiblätter z. d. Ann. d. Physik). 

C. Schäffer. Natur-Paradokse. Ein Buch für die Jugend zur Erklärung 
von Erscheinungen, die mit der täglichen Erfahrung im Widerspruch zu stehen 
scheinen. Lpzg. Teubner 1911. 2 Aufl. (str. VI--188; cena 3 mk.). 

Nowe, znacznie poprawione i rozszerzone wydanie znanego dzielka, któ- 
re można polecić nietylko młodzieży lecz i dorosłym. 

(Physikalische Zeitschrift). 

Simon, Herm. Th. Der elektrische Lichtbogen. Lpzg. Hirzel 1911 (str. 
52; cena 2 mk.). 

Wykład popularny lecz ścisły najważniejszych wiadomości, dotyczących 
badań nowożytnych nad istotą spraw, zachodzących w łuku. Wykład popar- 
ty licznemi doświadczeniami, do których autor dodał szczegółowy spis uży- 
tych przyrządów. Znajdujemy też opis niektórych zastosowań technicznych 
łuku, np. do telefonji, do wytwarzania prądów szybkozmiennych i t. p. Kto 
chciałby bliżej poznać tę lub ową sprawę, poruszoną w broszurce, znajdzie 
szczegółowe wskazówki bibljograficzne. 

(Physikalische Zeitschrift). 
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